3Q                                            Zehntes Capitel.
Die Grosse Ik wird fur Wasser bei 0° zn 1  angegeben, bei  100°
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diirfte sie 1,25 betragen, also liegt ----—-----zwischen —— und------
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Somit haben wir fur # 4fc Werthe zwischen 0,065 und 0,246, der erste Factor des zweiten Gliedes wachst also von 0 bis 100° auf den
etwa vierfachen Betrag.   Im zweiten Factor liegt ——-—• zwischen -|—
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_|-----? aucn dieses Glied wachst; ^-^ ist positiv und wachst sehr
wahrscheinlich mit #, denn bei  25° ist /c — 1,010, bei 50° bereits
5 1,036, bei 100° aber 1,25; log& wachst ebenfalls; ™y^ nirnmt freilich
von 1,25 bis 0,8 ab; ebenso ~~=~&log& von etwa 1900 bis 1770; da
dk
indessen r-^ nur etwa 0,0006  betriigt,  fallt das ganze zweite Glied ow
unter normalen Verhaltnissen nur sehr wenig ins Gewicht, im Ganzen wird also der zweite Factor mit wachsendem O1 zunehnien, also jeden-
falls das ganze mit El) multiplicirte Glied.    Yon -^~ und —-r^ wissen
wir nicht, ob sie constant sind, wachsen oder abnehmen. Da F1, JP3 mit wachsendem ^ fallende Functionen sind, konnte man sie ganz
7? gut auch durch Functionen A + ~^ dargestellt denken, dann wurden
die Differentialquotienten der F mit wachsendem & abnehmen. Ent-scheidung lasst sich leider nicht treffen, so lange diese wichtigen Grossen unbekannt sind, was um so bedauerlicher ist, als gerado von diesen Functionen die Abhiingigkeit von der Temperatur wesentlich bedingtist, Jedenfalls ist aber in der Formel nichts enthalten, was der Erfahrung widerspricht, wir werclen sogar sehen, dass die Annahnie von Abhiingig-
keiten nach Art der Functionen A. -f- -^r durchaus plausibel ist.
'tr
Der Spannungscoefficient hangt augenscheinlich auch von der Dichte der Fliissigkeit ab, beim Aether wie beini Wasser und ebenso bei anderen Fliissigkeiten nimmt er mit wachsender Dichte zu. Diese Zunahme ist ihrerseits eine Function der Temperatur, was vornehmlich. beim Wasser hervortritt, woselbst die Zunahme mit wachsender Temperatur geringer wird. Ich babe fur Wasser die Constanten ^1, J5 der Clansius1 sehen Formel fur mehrere Dichten durch Ausgleichung be-rechnet und getie nebenstehend die Werthe (siehe nachste Seite).
Die A schwanken, wie man sieht, hin und her, bei den J3 besteht dieTendenz, mit abnehmendem v ebenfalls abzunehmen. Nach Clau-sius sollte A mit abnehmendem v wachsen, ebenso J3, denn es ist A    —   8    —   (>    -—3           Q-l-1+2        0
